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Dual Gebrüder Steidinger : 7742 St. Georgen/Schwarzwald 


Technische Daten 


Der Dual CT 18 übertrifft in allen Meßwer- 
ten, die nach DIN 45 500 an Geräte der Heim- 


studio-Technik (Hifi) gestellten Anforde- 


rungen. 
FM-Teil 
Empfangsbereich 87 - 108 MHz 
Kreise 16, davon 13 ZF 
Zuischenfrequenz 10,7 MHz 
Antenne 240 Q (Symm.) 
Empfindlichkeit Mono = 1 py 
(60 Q, 22,5 kHz Hub/26 dB Stereo = 7 uV 
Rauschabstand) 
Rauschzahl 2 kTo 
Stillabstimmung Regelbereich 4 - 500 pV 
in Mittenstellung des 
Reglers ca. 10 pu 
Trennschárfe bei + 300 kHz = 86 dB 
Spiegelselektion (Fe = 2 ZF) = 66 dB 
Fehlmischprodukt (Fe + Z- = 96 dB 
ZF-Dämpfung = 90 dB 
ZF-Bandbreite 200 kHz 
Begrenzung 2 py 
Geráuschspannungsabstand = 65 dB 
Klirrfaktor nach DIN 45 500 = 0,5 % 


NF-Frequenzgang 40 - 15 000 Hz; - 1,5 dB 
Deemphasis 50 us 
Mono-Stereo-Umschaltung 


Regelbereich 4 - 500 DU 
in Mittenstellung des 





Reglers ca. 10 pV 
Übersprechdämpfung bei 1 kHz = 40 dB 
AM-Unterdrückung = 50 dB 
Pilotton-Unterdrückung 19 kHz = 45 dB 
Hilfsträger-Unterdrückung 38 kHz = 40 dB 
NF-Ausgangsspannung = 0,8 V 
AFC-Fangbereich + 300 kHz 


AM-Teil 

Empfangsbereiche LU 150 - 350 kHz 
MU 500 - 1650 kHz 
KU 1 6,7 - 15,4 MHz 
Ku 2 5,6 -= 6,6 MHz 

Kreise Ts davon 5 ZF 

Zuischenfrequenz 460 kHz 

Antenne hochohmig (induktiv) 


Empfindlichkeit, über 
Kunstantenne gemessen 


nach DIN 45 300 für 


6 dB Rauschabstand KU = 10 Hu 
My = 20 uV 
ZF-Trennschärfe 9 kHz = 45 dp 
Spiegelselektion KU 15 dB 
Mu 35 dB 
LU 40 dB 
Bestückung 
2 Feldeffekt-Transistoren 1 x BF 247 
ix BF 353 
26 Silizium-Transistoren 7 x BC 173 B 


8 x BE 309 B 


10 x BF 194 


1 x BF 195 

16 Dioden 2 x AA 119 

1 x BA 121 

3 x BB 104 

1x BZ 154 

1 *c zZ TS 

1 x 22 

6x1 N 68 

1x1 N 4001 
Netzspannung 125/220 V 
Netzsicherung 100 mA 
Leistungsaufnahme ca. 8 VA 
Maße 420 x 285 x 108 mm 
Gewicht ca. 4 kg 
Zubehör Stereo-Kabel 204 783 





Abgleichanleitung 


ZF 460 kHz (AM) 


MuU-Taste drücken, Signalgenerator über eine 
Kunstantenne (200 Ohm, 200 pF in Serie) am 
Antenneneingang anschließen und 460 kHz ein- 
speisen. 


Die Spulen L 311/312/307/308/314 auf Maximum 
des Abstimmanzeigers abgleichen. Die Aus- 
gangsspannung des Signalgenerators soll so 
dosiert sein, daß am Abstimmanzeiger 2,5 
Teilstriche nicht überschritten werden. Den 
ZF-Saugkreis mit L 204 auf Minimum abgleichen, 


KML Oszillator und Vorkreis 


Den Sendereinstellknopf bis zum Linksan- 
schlag drehen, dann den Skalenzeiger durch 
Verschieben über die auf der Skala ange- 
brachte Bündigkeitsmarke (500 kHz) stellen 
(Drehkondensator voll eingedreht). Über eine 
Kunstantenne (200 Ohm, 200 pF in Serie) den 
Signalgenerator an der KML-Antennenbuchse 
anschließen und in der gleichen Reihenfolge, 
uie in der Tabelle angegeben, abgleichen. 


ZF 10,7 MHz (FM) 


FM-Taste drücken, Preomat in Stellung FM, 

H 340 in Mittenstellung, Punkt "a" an Masse, 
Signalgenerator über eine RC-Kombination - 
200 pF und 200 Q in Serie —- am Punkt "b" 
(Gehäuse T 102) anschließen und 10,7 MHz 
einspeisen. Die Spulen L 105/106/107/108/ 
301/302/303/304/305/306/313/309 auf Maxi- 
mum des Abstimmanzeigers abgleichen. Die 
Ausgangsspannung des Signalgenerators soll 
so dosiert sein, daß am Abstimmanzeiger 

2,5 Teilstriche nicht überschritten werden. 
MeBinstrument mit 50 pA-Bereich und O-An- 
zeige in der Mitte am Punkt "c" und "d" 

(R 336) anschließen. L 310 auf O-Anzeige 
abgleichen. 


UKW-Oszillator und Vorkreis 


FM-Taste drücken, Preomat in Stellung FM, den 
Signalgenerator an der UKW-Antennenbuchse 
(240 Ohm symmetrisch) anschließen. Am Gene- 


rator und Gerät 88 MHz (moduliert) einstel- 
len und L 104 (Oszillator), L 102, L 103 
(Vorkreise) auf Maximum am Abstimmanzeiger 
abgleichen. 


Am Generator und Gerät 104 MHz einstellen 
und C 112 (Oszillator), C 105, C 114 (Vor- 
kreise) auf Maximum am Abstimmanzeiger ab- 
gleichen. Den Abgleich bei möglichst niedri- 
ger HF-Eingangsspannung durchführen. 


H 340 bei 3 uV Einganosspannung so einstel- 
len, daß der Abstimmanzeiger 3 Teilstriche 
anzeigt. 


Decoder 


Oszillograf oder Röhrenvoltmeter an Punkt 
"f", 67 kHz-Signal ca. 400 mV am Punkt 
"g" (Decodereingang) einspeisen und L 401 
auf Minimum stellen. 


FM-Taste drücken, Preomat in Stellung FM, 
P2, P3, R 601 in Mittenstellung, Multi- 
plex-Generator am Anteneneingang (240 Q sym- 
metrisch) anschließen und 1 kHz, Hub 40 kHz, 
1 mV (rechter Kanal) einspeisen, Wechsel- 
spannungs-Röhrenvoltmeter oder Oszillo- 
graph über 100 kQ am Punkt "e" anschlies- 
sen, Gerät und Multiplex-Generator genau 
aufeinander abstimmen, dann AFC-Taste drük- 
ken. 


L 403 und L 404 auf Maximum abgleichen 

(38 kHz). Oszillograf oder Röhrenvoltmeter 
an den NF-Ausgang linker Kanal, L 402 und 
R 434 auf minimale Lautstärke im linken 
Kanal abgleichen. Das Eingangssignal auf 
10 V reduzieren und mit R 601 den Deco- 
dierungsbeginn einstellen. 


Am Multiplex-Generator 1 kHz, Hub 40 kHz, 

1 mV (linker Kanal) einstellen und das Über- 
sprechen auf den rechten Kanal kontrollie- 
ren. Nötigenfalls mit R 434 einen Mittel- 
wert zwischen links und rechts einstellen. 


Muting 


Muting-Taste drücken und R 219 so einstel- 
len, daß bei 15 uV HF Eingangsspannung (und 
Mittenstellung von P 2 und P 3) von stumm 
auf Empfang umgeschaltet uird. 





















































Einzustellende 
Bereich Frequenz am Abgleich- Abgleich 
Bezeichnung e 
(Taste) Generator und position (Outputmeter) 
Gerät 
W 500 kHz Oszillator L 20% aximum 
y 1650 kHz Oszillator E 217 aximum 
W 650 kHz Vorkreis L 202 aximum 
W 1500 Hz Vorkreis C 207 aximum 
LU 150 Hz Oszillator L 208 aximum 
Ly 200 kHz Vorkreis L 203 aximum 
SU II 6,09 MHz Oszillator L 206 aximum 
SW LI 6,09 MHz Vorkreis 207 aximum 
Sy I 12,5 MHZ Vorkreis DG 206 aximum 























Fig. 1 Abgleichpositionen 
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Spannungen gemessen mit Röhrenvoltmeter (7 — 10 MQ? Eingangswiderstand) 
Voltages measured with tube voltmeter (7 — 10 MC input resistance) 5 
Tensions mesurées avec voltmétre électronique (7 — 10 MA résistance d'entrée) 


OO = gegen Meßpunkt | emm 
to test point | 
contre point de mesure | 


Transistors as seen from the connecting side 
Transistors vus du cóté latéral 


5 B 


BF 247 


BC173B 
BC 309 B 


>= ohne Signal 


without signal 
sans signal 








Transistoren von der Anschlußseite gesehen 
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110-240. 


in Schalterstellung stereo 
switch stereo position 
commutateure en position stereo 
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Änderungen vorbehalten 
Alterations reserved 
Modifications réservées 
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Fig. 3 UKW-Teil 231 211 (Leiterseite) 
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Fig. 4 FM-AM-ZF-Teil 231 219 (Leiterseite) 









































































































































Figs B Flip-Flöp 231 

































































Fig. 6 AM-HF-Teil 231 207 (Leiterseite) 
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Fig. 8 Netzteil 231 203 (Bestückungsssite) 















































Ersatzteile 


Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl | Preisgruppe 

1 224 270 dig Tucbeum EHI. «nueces ronca CR 1 076 

224 272 Geh BID ACES. (ear C27 7RD SCC E en 1 078 

2 225 948 Ionen een OCA RORIS CUORC KC SCR EUR ae Ed T «à E 013 

210 641 Barsa $,2/ 100 — uu mr cw ca AREA B 5 012 

221 988 | Linsenschraube mit Kreuzschlitz MA x 15 ...,... 4 013 

224 328 | Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 3,5 x 13 1 012 

4 | 203 318 AO O EE a a TE 2 020 

202 246 Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 2,7 x 10 4 014 

4 | 231 199 KEE HG) E EE 1 070 

| 210 858 | Scheibe 5,571707" ` eege KNN NN NNN NR NN EN AER A ya 4 012 

21H 367 | Sechskenknutter BA „run nn EN ER nn EN 4 011 

5 222 33H EEE Eee uu d EE a 1 018 

6 231 149 HdMBÍIS una nn ERR AE Eau 1 043 

T oW Rx AB WM RE 2.4 E T SEA 1 REX AS ERNRN RO RON 1 019 

a | 222 354 | Skslantelter (Jatz) ausser EIER ERR NN NIE ANN NN NNN d 023 

9 | 229 1323 Sa PA a UM E Au eua IUE dera NE MALIS 1 045 

TE ouo HOS TIENES KIGIN xx 9233 152 X9 29 9 * XAR Y EE EI aa 2 025 

11 boxe e E o ar ren EEN 1 026 

12 224 897 Anzeigeinstrument mit Beleuchtung sse n 1 060 

H 2 | 251 124 | Potentiometer 47 kÜhm/linsE 2.4. nrw 1 030 

P 3 231 124 | Potentiometer 47 kühmflinsar ......-x nnn mn 1 030 

14 | 218 459 bere, TUE Skalen sen ee aer ORO Rn 2 022 

218 813 | Bkalenlampe 15 VID, 2 A e KN NEE EE E 2 019 

14 | 209 446 | Fassung Tür Pilotlemas NEE NENNEN ERR s 2 024 

| 209 447 | Dilutlamupk T V/S5 MA ries km Rx wX4es-xua*axs 2 024 

le cp ¿1d SADO | e CC EE 1 024 

16 210 ADU | ZQOT Odo? amarrar a ETT E 1 019 

{7 1 224 ¿le | BkalenzSigar naar EELER A d 025 

18 ee GE OU E ü Ju 

| 210 144 BlslsrunnesshelB $.9  .&i.zsxweg wok Y *X*** rxuks 5 011 

18 | 234 218 Drehkondensator kpl. mit Abstimmregler  ......... 1 065 

20 | 218 754 Boch A ee AUS RR IO QNARE DOCU ER 1 047 

21 231 128 | Anschlubsehild (ülekuand) ....... ARA ENEE AN 1 025 

22 | 209 487 |fü/e-AnitsprenhukgMeB e NEEN ny orar 1 023 

25 209 488 | Af-Ahtennenbuchsse ` eegen ANNE NEEN RENE KEREN 1 023 

L J09 ] 272 702 EE Eege tee er ask ORE EO EE RU A ROW as 1 023 

24 222 U48 | Mehrfachsteckbuchse 5-polig ............... oo.» 1 021 

25 220 147 f Mabskabul Kol, arcano rones A NEE 1 028 

231 123 | KRabsldurchflhrung  assssasckokco um Fa RR nu 1 025 

26 216 550 | Madenschraube mit Ringschneide M 3 x 8 ...... T 1 014 

Sr 210 469 | Aylindesrschreube M 3 x I KEEN SN NN NNN NNN g 012 

28 210 Ara | fyllndsrsnhraube F| 3 x Á ane Nee ENNEN NNN 2 012 

29 210 481 eyllpnusrebhraeuhe FI S X B aie EEN EE nn nn 2 072 

30 210 468 | Zylindersehraube M 3.4 12 — Qa am 1 012 

A 210 B1B | ZyLindereohraube H A X E «$0. ocooisrrinars z 012 

wie 224 323 ZylLinmlerblechechraußbe 2,9 WE ENEE NEEN ER 12 012 

33 | 224 324 | Zylinderblechschraube 2,9 x 25  r.ooooooooooooo.o. 2 012 

44 210 202 «BROS lan LILLE MA. ceda naar . A 012 

aa 2184 E09 | scheibe sé X 1D € | aussen nnd SAS EE ER d 011 

36 £M 972 | Fedporsohgibe RE OS ot EEN anhand 1 013 

df 4 210 790 | Federssnhulilbe AM A NNN nennen una Er 1 Gab, 

4B | 224 279 | Vernatküngsksrton Aa EKEER EEN RE nu Hu nn nas | 1 | 055 

39 | 228 307 Beriteningsanleitung ee EELER Ne nenn name | | 013 

40 | 231 203 AO « 1 070 

41 224 357 Netztrafo Kpli rss. EE 1 059 

D 501 EE e US IS 2 025 
D 502 208 867 MIA Tq MOB. ANERER a UR RO 1 W.-Gr. E 

D 503 cra asd POLGU EE ou ccc 2 025 

C 502 224 318 | Elyt-Kondensator 2200 uF/16 V passssessssssssero 1 041 

C 503 220 265 | Elyt-Kondensator 47 pF/16 V eene NNN AN 1 022 

C 506 |::216 411 Etlyt-Kohndsnsstor 100 ur/3m U ee am ra 1 024 

42 | 209 733 L-oubmmlzeinusatge M 0,1 A wxxeKER REENEN EN EN RN 1 017 

| | UKU-Teil 

43 or XT y MBA II a AUR deos " 1 082 
T 101 231 171 | Transistor BF 247 A (FET) enee ANN AS renos 1 U.-Gr. E 
T 102 | 224 347 | Transistor BF 353 (FET)  ....a.--m Wee KEEN ENK 1 U.-Gr. E 
T 193 | 218 719 DATE LU DP DEM *Q iE RUE KO RADEON TE EUER EORR 1 W.-Gr. E 


Pos. | Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl | Preisgruppe 
















































































01 D3ede BB TUE yisarey ANE E Vat usus limite ios foa 3 W.-Gr. E 
02 Diode BB TOL eese mrs VEDIA ERE and e U.-Gr. E 
03 Diote BE DIE sara tro A a 3 U.-Gr. E 
04 Diode BA 121 susanne ERE nouus TOPIC UI 1 U.-Gr. E 
101 UKU-Eingangsspule  ............ RA TE cd dé a SH NEE il 020 
02/1 UKU-Zuischenkreisspule  ........... PU RES ES 2 022 
04 UKU-ÜszillatorspulSe neue REENEN ssas en 1 022 
05 2r-Filter 85 PG o „ernennen A TE 4 039 
106 ZF=Filter 8b BE Oo answer rennen 4 039 
07 ZF-Filter 85 DE sewes RENT VRR IN 4 039 
108 ZF=Filter B5 PE ones nassen 9 mor e ye reden 4 039 
05 Teatfer Tab > E BP arrima ya nes PTA er 3 026 
2 Teämer 1:6 = 6 pP ssweesrsmeauws EST 3 026 
4 Trimmer 1,6 —- 6 pF ...... "——— A 3 026 
44 Abschirmbecher  ........... IBAI sid 2 022 
45 Polyamidschraube M 3 x 4 ....... AR 5 014 
Preomat 
Preomat mit b Tasten kple mario. RR RAE DEE 1 071 
Tastenaggregat mit AM-HF-Teil 
Tastenaggregat mit AM-HF-Platte kpl.  ........... d 080 
TESHSIstor BF 18S sn sure —— W.=Gr. E 
lransdtstor BE 173 B ssaweseeeete ssim RT DET U.-Gr. E 
TESHEUSGOR BE 309 HB deeg WE IRR LRL AR e TE 2 W.-Gr. E 
Transistor BE 309 B ege EE $i 2 U.-Gr. E 
Ku-EingangsspulB sun wy yo mw I s 1 031 
NU-Eingahgsspule 1.0.1 SÉIER i Uns EE pes Sa 029 
LU-Eihgahgssplle vous“ mnm 1 029 
ZF-Saugkreisspule  ............... Sense 027 
ke Se EELER anni anne 1 033 
Mu-0szillatorspule s........... DEE ae 031 
L A oo iin -— 043 
R Einstellregler 1 MOhm/linear  ........... Sd à gas 1 028 
E Trimm-Kondensator 6 = BB BE ^ aseexs rium siena 027 
E Trimm-Kondensator 3,5 = 20 pF ......... SEN Ve a 2 027 
E Trimm-Kondensator 3,5 = 20 pF .«.e.. otn cai 2 027 
C Elyt-Kondensator 2,2 WF/1B8 V mm mme ss 2 027 
C Elyt-Kondensator 2,2 pF/16 M i... ise ohne à 2 027 
Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste MONO, 
SW C grau/schVare ons: KENNEN ER 2 031 
ontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste MOND, 
SU 2 braun/weiß ease Nu EE sg 2 030 
ontaktgehäuse kpl. “mit Schieber und Taste FM, 
UM LU urad/BchWeNHZ asemarrsesueerg s rk inis EET. o 3 030 
ontaktgehéáuse kpl. mit Schieber und Taste FM, 
Us LH bDraunfwsiß  zseseeexcss CLEAR A 3 029 
ontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste SU 1 
gtau schwarz esee e rp rn A SELINA e 1 038 
ontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste SU 1 
braun/weiß esseess:eass ee AE AN T 1 031 
Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste AFC, 
UTING grau/schwarz EET TETE RED u 2 031 
ontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste AFC, 
UTING Braun/ueid EELER EE "——— 2 028 
ontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste POUER 
OPAUV SOIIMATZ ` Ae EEN kde seat ro EE 1 D40 
ontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste POWER 
bp att Zuel  oes.ae. cues es —Ó— —— m — 1 040 
Taste ` ze NEEN NEE P S men VEIA AE 9 015 
Druckfeder il — —— TER e 9 014 
Druckfeder (braum/weiß) £i] s EUA RA a 9 013 
Polyamidscheibe 4,4/8/1 ... dea NDS QN VLA Edo EE ER 2 016 
Polyamid- -Distanzbuchse 4,4/6/3 ...cescecocoecsi. 1 016 
ZF-Teil 
ZP-Platte kple ern ENK EIER LOAN TEITE 1 089 
Taenstetsr BE 15 B mann 1 W.-Gr. E 
Transistor BF 195 entgegen Sd SIE GUG REGES 8 U.-Gr. E 
Tsa8tistsutos BP 194 eewer CARTE —€—— — 8 U.-Gr. E 
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Bezeichnung 

































































































T 304 218 719 Transistor BF 194  ...a..eeee emma — 
T 305 218 719 Transistor BF 1904  $i:smasssswseissscuXssweau me us 
T 306 218 719 Transistor BF T1846 eg EN eses. ena —— 
T 307 218 719 Transistor BE 194 paaxsameves DIGA AAA T 
T 308 218 719 Transistor BF 94 ,..ee 9] mn —— ja 
y 3509 218 719 Transistor BF 195 Riisesimwei emi: ETA 
T 310 224 373 Transistor BE 3508) B ole. mmm m —— — 
D 301 231 154 Diodg ZPD — 22  isssimes ARTERIAL IAN AEREO son 
D 302 209 867 Diodg 1 N 60 snierussonsuwwrn“ ee 
D 303 209 867 Diodes 1 N 6B aussesswEschesadsresitmmaid DEET 
D 304 209 867 Diode I N 6Ü & em mew d'en aan NA a 
D 305 218 713 Dinge BZ 102 - T V 4 zisusmssssewtswsspmscm SCAR 
D 306 218 715 Diods BZY 85 = C 13 Je. m ww —— "— A 
D 307 209 867 Diodes 1 N BU  sareskiscuscmemESC«Smr eimi TFE 
D 308 218 714 Diode AA 71718 (paabBig) eene enema H OE à 
D 309 218 714 Diode AA 119 (paario) sswwesewvsidesswexasessemEs T 
D 310 234 225 Disde BEY 85 = C J0 anni 
L 301 224 345 FM-Eiltar 85 PG  asssemsswewmeseswskks EEEF TETTEI 
L 302 224 345 FVi=sFilber 85 PE a ENEE EEN rmm cm n | EN ie — 
L 303 224 345 FM-Filtar 85 PD wassesssses s DEET E TT ima 
L 304 224 345 Fi=sFidtber EE PC gergengenmaasos rta siewu wr in - 
L 305 224 345 FM-FPiltbgrs Sb PL assesesadagueksrevi nungen 
L 306 224 345 FMeFiltes 85 BC .z..lexezeeÀ mmn EHE Qu EINEN UR A n gcn e 
L 307 224 345 EM-Filtsn 85 PU isscwstamwstespismS AVIAR a 
L 308 231 135 Filter ZMT 2358 ........ b NEU ray Eve en nern ne Ted du 
L 309 231 223 SHUl sis ORE re 
L 310 231 224 GOLLE, pad arar ra ee a t i rtu ——— —— A 

57 231 170 ABSENRLENbDeCHBER aksgmpidikRIGGSECOLRSE EES A EN Spins 
L 311 224 307 Filter LMC 4202 A iievskwvs TIETE ETETE TIETEET 
L 312 231 155 Filter ZMT 2358 o.lxeexmm dE ae AEN ee 
L 313 224 307 Filter LMC 4202 A i.e. SEENEN ENEE RES EN 
L 314 224 307 Filtse LME 4202 A ..-ee-—m mmm wma sch Cer TES 
R 340 231 153 Einstellregler 1 kQ/linsBar e. n nn "TOT 
B 517 251 226 Elyt-Kondensator 2.2 WESTEN anenee cas 
C 324 211 066 Elyt-Kondensator 470 BEEN U as guter det E eer 
C 332 231 226 | Elyt-Kondensator 2,2 uF/16 V ...... — RT 

Decoder 

58 231 210 Steres=Deesder Kple ose weaken ess cra oo e 
T 406 218 721 Transistor BC 173 B .......... SAU ae: EEE TEET 
T 407 224 313 Transistor BC 808 B nett gg wise T 
T 408 224 $93 Transistor BG 309 B &ieossseiscsbgkscishmesésTeesysts * 
T 409 218 721 Transistor BC 173 B "—"—— e D S an E aR L E a E 
T 410 224 313 Transistor BC 309 B .......... OTRA ES " š 
T 41 218 721 Transistor BC 173 B  wwsewms emas uma sw e sch wi e 
T 412 218 721 Transistor BC 173 B  asecxkwsckmeuesimESRESEEWRT T 
T 413 218 721 Transistor BE 173 B Lie. m ms AP 
L 40 231 134 Decoderspule CAN 1979 A o.oooo.oo.oo».o HEET 
L 402 224 307 Filter LMC: 4202 A aeren MAIN TIT 
L 403 231 134 Dafoderspule TAN 1979 Bea EN AS hk S hk sa 
L 404 231 134 Decoderspule LAN 1979 B s.s EISES ENER "T 
R 434 227 372 Einstellregler 1 kOhm/linear A A 
C 406 231 227 Folien-Kondensator 0,022 pF/160 V  ....ooooomo.. 
C 408 231 228 Folien-Kondensator 0,039 uF/160 V ......... ee 
C 412 220 265 | Elyt-Kondensator 47 HE JG U ussuescketes 
C 416 231 226 | Elyt-Kondensator 2,2  HF/ 46 V v.e dicis 
C 419 220 265 | Elyt-Kondensator 47 UFA 16 V ssuemess DIER 

Flip-Flop 

59 231 213 Flip-Flop kpl. sese em ANI $ 
T 601 224 313 TeEaRSLStor BE B09 B wakoma ERNEIEREN as a era 
T 602 224 31% Transistor BC 309 B sce m ma RETTET re " 


Einstellregler 1 MOhm/linear 


Änderungen vorbehalten! 
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